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Bei gleicher Belastung aller Phasen eines symmetrischen Mehr-phasensystems geniigt es, die.Leistung einer Phase zu messen und sie mit der Phasenzahl zu multiplizieren. Fig. 104 zeigt die Schal-tung fur eine Dreiphasensternschaltung. Die Stromspule des Wattmeters ist in eine Leitung geschaltet, die Spannungsspule zwischen diese Leitung und den Sternpunkt. Ebenso kann man bei einer Dreieckschaltung die Stromspule in eine Dreieckseite und die Spannungsspule zwischen die zugehorigen Knotenpunkte des Drei-ecks schalten. Oft verwendet man einen kiinstlichen Nullpunkt (s. Fig. 105) und gleicht die Widerstande so ab, daB der Widerstand der Spannungsspule mit ihrem Vorschaltwiderstand ebenso groB ist wie die Widerstande der beiden anderen Zweige.
Fig. 104.
Fig. 105.
Bei ungleicher Belastung brauchen allgemein nur (m — l) Leistungsmesser verwendet zu werden, wenn m die Zahl der Lei-tungen ist.
Bei einem Dreiphasensystem ohne Nulleiter geniigen also 2 Leistungsmesser. Es ist
und
<l+»3 + f3==°»
daher auch
2 pi = fa — ftK+(& — PsK     .   •   •   •    (134) Bei   dieser Leistungsmessung,   die von Aron   und von Behn-Eschenburg   angegeben   ist, werden    nach   Fig.  106    die beiden Stromspulen in je eine
r3O°
Fig. 106.
Fig. 107.
Leitung geschaltet und die Spannungsspulen zwischen diese Leitung und die dritte. Gl. 134 gilt fur die Momentanwerte also ganz unab-hangig von der Kurvenform.ieckschaltung des Generators addieren sich die dritten Oberwellen der Spannung zu einer Resultierenden von drei-facher Amplitude und ergeben einen Ausgleichstrom, der fast un-abhangig von der Belastung ist. Die Wicklung ist, auch wenn keine- auBere Belastung angeschlossen ist, nicht stromlos. Offnet man das Dreieck, so kann die Spannung der Oberwellen fur sich gemessen werden.
